देश 


इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


A 
शासक 


विध्य प्र 

ARE 


सत्यम 


त्यमेव जय 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 582 ] 


भोपाल, गुरुवार , दिनांक 26 अक्टूबर 2017 - कार्तिक 4, शक 1939 


ऊर्जा विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 


भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2017 


क्र . 6746 - 2017 - तेरह. - विद्युत अधिनियम , 2003 ( क्र . 36 सन् 2003 ) की धारा 85 की उपधारा ( 1 ) के प्रावधानों के अंतर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के दो सदस्यों के पदों पर नियुक्ति 
हेतु पैनल का चयन करने के लिए निम्नानुसार चयन समिति का गठन करता है : 


( क ) 


अध्यक्ष 


जस्टिम एस . के. पाण्डे, माननीय उच्च न्यायालय के 
सेवानिवृत्त न्यायाधीश . 


( ख ) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन 


सदस्य 


( ग ) 


अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण 


सदस्य 


इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव , 


1163 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017 


